AndroidとiOS向け最高の角度測定アプリ：分度器なしで角度を測定する方法（2026年）
2026年、AndroidとiOS向けの角度測定アプリベスト6を比較。Bubble Level & Angle Gaugeが1位：無料、広告なし、4つの測定モード、完全な180°キャリブレーション。
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スマートフォンはもっと優秀な角度測定器

棚受けブラケットを取り付けていて、正確に90°であることを確認する必要がある。トリムを厄介な角度で切断していて、分度器はガレージのどこかに埋もれている。あるいは、バリアフリーのスロープを作っていて、傾斜が基準を満たしていることを確認する必要がある。これらすべてのケースで、あなたのスマートフォン — すでにポケットに入っているデバイス — は驚くほどの精度で角度を測定できます。

最新のスマートフォンには、30〜80ドルの専用デジタル角度測定器に匹敵する加速度計とジャイロスコープが搭載されています。適切なアプリを使えば、そのハードウェアを現場、作業場、DIYプロジェクトで使える信頼性の高い測定ツールに変えることができます。

AndroidとiOSの両方で数十の角度測定アプリをテストし、実際に正確で再現性のある測定値を提供するものを見つけました。2026年のベスト6をご紹介します。


優れた角度測定アプリの条件

おすすめアプリを紹介する前に、各アプリを評価するために使用した5つの基準を説明します：


	精度とキャリブレーション — 既知の平面でキャリブレーションできるか？±0.1°〜0.3°の精度を維持できるか？

	複数の測定モード — 表面角度、カメラオーバーレイ、相対角度、水準器がすべて利用可能であるべき。

	単位の柔軟性 — 度、勾配パーセント、傾斜比（in/ft）、ラジアンは異なる職種で重要。

	使いやすさ — クリーンなUI、ホールド/ロック機能、測定値の共有・エクスポート機能。

	コストパフォーマンス — 無料または低価格、最小限の広告、小さなダウンロードサイズ、不要な権限なし。




#1 Bubble Level & Angle Gauge — 総合ベスト

価格：無料（広告なし） · サイズ：21 MB · 対応：Android・iOS

Androidでダウンロード · iOSでダウンロード

Bubble Level & Angle Gaugeがリストのトップに立つのは、本格的なユーザーが必要とするすべてを完全無料・広告なしのパッケージで提供するからです。際立つポイント：


	4つの測定モード — 表面傾斜計、水準器、カメラ角度オーバーレイ、勾配計。

	完全な180°キャリブレーション — スマートフォンを任意の表面に置き、キャリブレーションをタップすると、アプリがセンサーのオフセットを補正。これだけでほとんどの競合を上回ります。

	4つの角度単位 — 度（°）、パーセント（%）、勾配（in/ft）、ラジアン（rad）。即座に切替可能。

	許容範囲インジケーター — 目標角度と許容範囲を設定。仕様内であれば緑色で表示。

	信頼度バー — リアルタイムの安定性インジケーターが測定値の安定度を表示し、数値を信頼できるタイミングがわかります。

	ホールド＆シェア — ワンタップで現在の測定値をロックし、スクリーンショットや数値を直接共有。



わずか21 MB、広告ゼロ、アプリ内課金なしで、プロフェッショナルグレードの機能を一切の妥協なく提供。週末のDIY愛好家からプロの職人まで、すべての人におすすめの角度測定器です。


#2 Clinometer + Bubble Level（Plaincode製）

価格：無料 / 1.99ドル Pro · 対応：Android・iOS

PlaincodeのClinometerは長年にわたり市場に存在し、堅実な選択肢です。カメラオーバーレイモードで遠くのオブジェクト — 屋根のラインや斜面など — に照準を合わせ、リアルタイムで角度を読み取れます。無料版は十分機能しますが広告が含まれます。1.99ドルのPro版で広告を削除し、下げ振りモードなどの追加機能が解放されます。

Bubble Level & Angle Gaugeと比較して劣る点：許容範囲インジケーター、信頼度バーがなく、単位も2つ（度とパーセント）のみ。キャリブレーションは単一ポイントのゼロ調整に限定され、完全な180°手順ではありません。


#3 Angle Meter

価格：無料（広告あり） · 対応：Android・iOS

Angle Meterの際立つ機能は相対角度モード：一つの面を測定してロックし、次に二つ目の面を測定して二面間の角度を求めます。マイターカットやコーナー測定に非常に役立ちます。測定履歴も保存されます。

欠点：しつこいバナー広告とインタースティシャル広告、信頼度インジケーターなし、基本的なキャリブレーションのみ。広告を我慢できるなら、相対角度機能だけでもセカンドツールとして持つ価値があります。


#4 Protractor（JETSTUDIO製）

価格：無料 · 対応：Android・iOS

JETSTUDIOのProtractorは異なるアプローチを取ります — ビジュアル/写真角度測定ツールです。カメラを2本の線に向け、分度器オーバーレイを配置して角度を読み取ります。紙、画面、平面上のオブジェクトの角度測定に最適です。

注意点：加速度計をまったく使用しないため、表面の傾斜や勾配を測定できません。物理的な分度器のデジタル版であり、傾斜計ではないと考えてください。最小限の広告で無料です。


#5 Gamma Play Level

価格：無料（広告多数） · 対応：Androidのみ

Gamma Play Levelは角度表示付きの基本的な水準器アプリです。基本的なこと — 気泡を表示し、度数を表示 — はこなしますが、攻撃的な広告に埋もれています。ほぼすべての操作後にフルスクリーン広告が表示されます。

Androidで素早いレベルチェックだけが必要なら機能します。しかし基本以上のことには、広告体験が使用をフラストレーションにします。カメラモードなし、相対角度なし、キャリブレーションは限定的。


#6 Apple Measure Level

価格：無料（内蔵） · 対応：iPhoneのみ

すべてのiPhoneには計測アプリ内に水準器ツールが搭載されています。計測を開き、水準器をタップすると、シンプルな傾斜計が利用できます。Appleがデザインしたクリーンなインターフェースで度数を表示します。

制限：単一モードのツールです。カメラオーバーレイなし、相対角度なし、勾配パーセントなし、許容範囲設定なし。キャリブレーションは自動ですがユーザー調整不可。何もインストールしたくない場合の究極の「十分」オプションですが、専用アプリならどれでもこれを上回ります。


比較表



	アプリ	価格	対応	モード	キャリブレーション	単位	広告	ホールド	許容範囲	サイズ



	Bubble Level & Angle Gauge	無料	Android, iOS	4	180°完全	4 (°, %, in/ft, rad)	なし	あり	あり	21 MB

	Clinometer + Bubble Level	無料 / 1.99$	Android, iOS	3	単一ポイント	2 (°, %)	無料版あり	あり	なし	35 MB

	Angle Meter	無料	Android, iOS	3	基本	2 (°, %)	あり	あり	なし	28 MB

	Protractor（JETSTUDIO）	無料	Android, iOS	1（写真）	N/A	1 (°)	最小限	なし	なし	15 MB

	Gamma Play Level	無料	Android	1	限定	1 (°)	多数	なし	なし	12 MB

	Apple Measure Level	無料	iOS	1	自動	1 (°)	なし	なし	なし	内蔵





実際の使用例

1. トリムとモールディングのマイターカット

スマートフォンでコーナーの角度を測定し、2で割り、マイターソーを設定します。Bubble Level & Angle Gaugeのホールド機能で、ソーに向かう前に測定値をロックできます。直角でないコーナーでのの推測はもう不要です。


2. 屋根の勾配測定

スマートフォンを垂木の上に置くか、カメラオーバーレイを使って屋根のラインに沿って照準を合わせます。勾配（in/ft）単位に切り替えて、屋根材の定格となる上昇対走行値を取得します。4/12の勾配は18.4°と表示されます。


3. バリアフリースロープの基準適合

バリアフリー基準では、スロープの最大勾配は1:12（4.76°または8.33%）と規定されています。スマートフォンをスロープ表面に置き、勾配パーセントに切り替え、8.33%以下であることを確認します。Bubble Level & Angle Gaugeの許容範囲機能で8.33%を目標に設定し、適合/不適合を即座に確認できます。


4. テレビ壁掛けブラケットの位置合わせ

テレビブラケットを取り付けた後、スマートフォンをテレビの上に置きます。水準器が完全に水平であることを確認します。0.5°ずれていると、視聴するたびに気になります — 最初からきちんとやりましょう。


5. 家具とキャビネットの水平調整

家具やキャビネットの調整脚は、不均一な床を補正する必要があります。スマートフォンを表面に置き、角度を読み取り、気泡が中央に来るまでシムを入れるか調整します。信頼度バーが測定値が安定したタイミングを教えてくれます。


よくある質問

角度測定アプリはどの程度正確ですか？

ほとんどの最新スマートフォンには、適切なキャリブレーション後に±0.1°〜0.3°の精度を持つ加速度計が搭載されています。Bubble Level & Angle Gaugeのように完全な180°キャリブレーションを提供するアプリは、30〜80ドルの専用デジタル角度測定器に匹敵する精度を達成できます。重要な測定の前に、必ず既知の平面でキャリブレーションしてください。


表面に触れずに角度を測定できますか？

はい — カメラオーバーレイモードを持つアプリ（Bubble Level & Angle GaugeやClinometerなど）を使えば、離れた場所から表面やオブジェクトに沿って照準を合わせることができます。カメラを測定したいエッジに向け、オーバーレイを合わせて角度を読み取ります。屋根の勾配や手の届きにくい斜面に特に便利です。


角度測定器と水準器の違いは何ですか？

水準器は、何かが水平（0°）か垂直（90°）かを教えてくれます。角度測定器は、その間のあらゆる角度を測定します。最高のアプリ — Bubble Level & Angle Gaugeのような — は両方の機能を組み合わせ、水平調整用の水準器と正確な角度測定用の傾斜計を1つのツールで提供します。


まとめ

あなたのスマートフォンは優れた角度測定ツールです — 必要なのは適切なアプリだけ。Bubble Level & Angle Gaugeは2026年のトップピック：無料、広告なし、4つの測定モード、完全な180°キャリブレーション、4つの角度単位、許容範囲インジケーターや信頼度バーなどのユニークな機能を提供。トリムの切断、スロープの勾配チェック、テレビの取り付けなど、一銭もかけずに正確な測定値を提供します。

Bubble Level & Angle GaugeをAndroidでダウンロード · iOSでダウンロード
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